SATI-Q 


Consultas menú de informes SATI-Q 


Días - Cama paciente VI 


Muchas veces es necesario conocer los días de ventilación mecánica 
invasiva de los pacientes internados en la UCI. 


- Este dato es útil para calcular por ejemplo las tasas de neumonía 
asociada a ventilación mecánica o las tasas de extubaciones no 
programadas así como para calcular la tasa de ventilación mecánica 
en la UCI. 


En este tutorial le mostramos como obtener este dato usando el 
Menu de Informes SATI-Q. 
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1- Ingresar al Menú Principal / Informes Varios 
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2- Seleccionar Fecha de la Consulta y Días Cama paciente VI 


SATI-O v4.0,97 - [Informes] 


Archivo Pacientes Fichas Opciones 


MENU DE INFORMES 


Pacientes Crónificados Ubicación 


O Todos é Cronificados Fecha desde: Fecha hasta O Todas 
é No Croníficados p1/01/2020 31/12/2020 È Una 





Apache y Mortabdad Esperada Dias cama pa 


Pacientes Informe General Episodios con 


Listado de pacientes Fallecidos Episodios con 
Estadía Promedio Episodios cor 


Cantidad de Remtermaciones Episodios cor 
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3- Obtendrá un listado de los pacientes con Ventilación Invasiva entre los 
períodos seleccionados en el que consta la HC, nombre, si es o no un 
reingreso, fecha de ingreso a UCI, fecha de egreso de UCI así como fecha 
de ingreso y fin de Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM) con duración 
de ARM (Días ARM) y estadía (Días |) 


Para imprimir o copiar, click derecho del mouse sobre el informe 


Exportar Word 





Terapia Intensiva 








Hospital Zonal Ramon Carrillo 


HC_000171 Nombre_000171 
HC_000439 Nombre_000439 
HC_000443 Nombre_000443 
HC_000447 Nombre_000447 
HC_000448 Nombre_000448 
HC_000451 Nombre_000451 
HC_000452 Nombre_000452 
HC_000453 Nombre_000453 
HC_000454 Nombre_000454 
HC_000456 Nombre_000456 
HC_000456 Nombre_000456 
HC_000456 Nombre_000456 
HC_000457 Nombre_000457 
HC_000458 Nombre_000458 
HC_000459 Nombre_000459 
HC_000460 Nombre 000460 


Cantidad de Episodios de VI: 16 
Cantidad de Episodios de Internación: 14 
Cantidad de Pacientes: 14 


O OOO O OOOO OO O oooO a 


10/11/2019 
29/12/2019 
09/02/2020 
12/06/2020 
28/07/2020 
14/09/2020 
14/09/2020 
07/11/2020 
09/11/2020 
13/11/2020 
13/11/2020 
13/11/2020 
16/11/2020 
18/11/2020 
01/12/2020 
08/12/2020 


FecEsr 


08/01/2020 10:00:00 
13/01/2020 10:00:00 
26/02/2020 12:00:00 
17/06/2020 18:55:00 
02/08/2020 12:00:00 
17/09/2020 09:00:00 
17/09/2020 09:00:00 
07/11/2020 17:11:00 
13/11/2020 12:00:00 
06/12/2020 12:00:00 
06/12/2020 12:00:00 
06/12/2020 12:00:00 
24/11/2020 10:00:00 
20/11/2020 10:00:00 
04/12/2020 21:00:00 
08/12/2020 20:00:00 


17/12/2019 
29/12/2019 
09/02/2020 
12/06/2020 
28/07/2020 
14/09/2020 
14/09/2020 
07/11/2020 
09/11/2020 
13/11/2020 
16/11/2020 
28/11/2020 
16/11/2020 
18/11/2020 
01/12/2020 
08/12/2020 


Fecha: 12-01-2021 


Días cama Pacientes con ARM Hora: 00:15:51 


Fin ARM Días ARM Días I. 
21/12/2019 4,25 59 
08/01/2020 10,13 15 
21/02/2020 11,83 17 
17/06/2020 5,00 5 
31/07/2020 2,96 5 
15/09/2020 1,06 3 
16/09/2020 1,98 3 
07/11/2020 0,14 1 
11/11/2020 2,00 4 
16/11/2020 3,46 23 
24/11/2020 7,88 23 
30/11/2020 1,88 23 
22/11/2020 5,83 8 
19/11/2020 1,42 2 
04/12/2020 3,13 3 
08/12/2020 0,29 1 


Total días de Internación: 149,00 


Total de Días con VI: 63,22 
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4- SI un paciente tiene 3 episodios de ARM en la misma internación, se 
registra como 3 filas con la duración de ARM de cada una. 
No incluye ventilación NO INVASIVA 


26o moams O copie, chch. derecho del mouse sobre el ráceme 





Exportar Word 
doten oi, Días cama Pacientes con ARM par 
Hospital Zonal Ramon Carrillo | Mora 09.18 21 
HG. Nombre Reins Fecing FecEgr Ini. Fin ARM Dias ARM Dias L 
HC_000171 Nombre_000171 1 10/11/2019 08/01/2020 10.00.00 17/12/2019 21/12/2019 425 59 
HC 000439 Nombre 000439 0 29/12/2019 13/01/2020 10:00-00 29/12/2019 08/01/2020 10,13 15 
HC 000443 Nombre_000443 0 09/02/2020 26/02/2020 12:00:00 09/02/2020 21/02/2020 11,83 17 
HC_000447 Nombre_000447 0 12/06/2020 17/06/2020 18:55:00 12/06/2020 17/06/2020 5.00 E 
HC 000448 Nombre_000448 0 28/07/2020 02/08/2020 12 00-00 28/07/2020 31/07/2020 2,96 E 
HC 000451 Nombre 000451 0 14/09/2020 17/09/2020 09:00 00 14/09/2020 15/09/2020 1.06 3 
HC_000452 Nombre_000452 0 14/09/2020 17/09/2020 09:00-00 14/09/2020 16/09/2020 1.98 3 
HC_000453 Nombre_000453 0 07/11/2020 07/11/2020 17 11:00 07/11/2020 07/11/2020 0,14 1 
HC_000454 Nombre_000454 0 09/11/2020 13/11/2020 12:00-00 09/11/2020 11/11/2020 2.00 4 
HC_000456 Nombre_000456 0 13/11/2020 06/12/2020 12:00-00 13/11/2020 16/11/2020 346 23 
HC 000456 | Nombre 000456 | 0 13/11/2020 06/12/2020 12:00:00 | 16/11/2020 24/11/2020 788 | 23 
HC 000456 Nombre 000456 0 13/11/2020 06/12/2020 12:00-00 28/11/2020 30/11/2020 1.88 23 
HC 000457 Nombre 000457 0 16/11/2020 24/11/2020 10.00.00 16/11/2020 22/11/2020 5.83 è 
HC 000458 Nombre 000458 0 18/11/2020 20/11/2020 10:00:00 18/11/2020 19/11/2020 142 2 
HC_000459 Nombre_000459 0 01/12/2020 04/12/2020 21:00:00 01/12/2020 04/12/2020 3.13 3 
HC_000460 Nombre_000460 0 08/12/2020 08/12/2020 20:00.00 08/12/2020 08/12/2020 0.29 1 


Cantidad de Episodios de VI: 16 
Cantidad de Enisodios de Internación: 14 
Cantidad de Pacientes: 14 


Total días de internación: 149,00 


Total de Días con Vi: 63,22 
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5- Al final del informe se registra: 


v Número de episodios de ARM 

v Número de internaciones 

Y” Número de pacientes con ARM invasiva egresados en el periodo 
consultado 

v Total de Días de Internación de los pacientes que recibieron ARM 

v Total de Días de VI 


HC_000457 Mombre_000457 ù 16/11/2020 24/11/2020 10:00:00 16/11/2020 2211112020 5.83 B 
HC_000453 Mombra_000458 O 1811142020 20/11/2020 10:00:00 1811152020 19112020 1,42 2 
AC_000453 Mombre_000459 ü 011122020 04/12/2020 21:00:00 014122020 0422020 3,13 3 
HC_000460 Mombre_000460 O 08/12/2020 08/12/2020 20:00:00 081122020 081122020 0,23 1 


Cantidad de Episodios de VI: 16 
Cantidad de Episodios de Internación: 14 
Cantidad de Pacientes: 14 


Total días de Internación: 149,00 


Total de Dias con Vi: 63,22 


(1) SATI-Q 


6- La consulta generada, se puede exportar a Word para imprimir y silo 
desea modificar las características del archivo ( como tamaño de fuente, 
datos de la UCI, logo, etc.) 


Fecha "341-203! 
as cama e es con Mora QU 110" 





Ante cualquier duda o dificultad , puede consultarnos a través de 
nuestros medios de contacto 


Mail satigWhardineros.com 


Formulario de contacto: 
htto://www.hardineros.com.ar/satiq/site/contact 


a en Satic.exe l 
Los invitamos a seguirnos en ao ¡vuuy Joclales para estar al tanto de 


las novedades 


f www.facebook.com/satig.net/ 
Y (Osatiggroup 


E  SATI-Q O SATLO 


